Au nom d'Allah, le tout misericordieux, le tres misericordieux 
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La Dangereuse Bouteille et les attagues aeriennes 



Cette histoire s'est deroulee lorsque les Ma'sadatul-Ansar (La Taniere aux Lions des 
Moudjahidin etrangers) ont ete localises dans la montagne de Thamar Khail, a 10 Km de 
Jalalabad. 

Les combats survenaient un peu partout autour de nous, et Oussama Ibn Ladm avait 
construit une tranchee entre deux hautes montagnes, pour se proteger des roquettes et 
missiles qui etaient projetes de maniere hasardeuse entre les Moudjahidin Afghans et les 
forces communistes gouvernementales. Ce jour la, le docteur charge de la « Taniere », 
est arrive de Peshawar. C'etait un docteur Egyptien, connu pour ses competences et sa 
piete. II est venu dans le but de prendre connaissance des dernieres nouvelles de la 
guerre, mais egalement pour examiner les problemes medicaux, notamment l'etat de 
sante de Oussama Ibn Ladm (Abou 'Abdillah). Ce dernier souffrait frequemment de 
chutes de tensions consequentes qui pouvaient parfois I immobiliser, apres quoi il devait 
rester allonge sur le sol pendant des heures le temps que cet etat s'apaise. II avait 
egalement besoin de recevoir des injections intraveineuses, et infusions de glucoses .Le 
docteur s'est rendu a la tranchee d'Oussama Ibn Ladm, et a sorti un catheter pour le 
traiter. Abou 'Abdillah souffrait beaucoup, il etait extremement fatigue et se trouvait 
allonge sur le sol. C'etait juste apres s'etre tue a la tache dans son projet de recherche 
d'un nouvel emplacement pour les Freres Arabes, en plus de la construction d'armes et 
de la mise en place de plans d'attaques et de surveillance. 

Le docteur a pris une bouteille de glucose d'une caisse qui se trouvait en dehors de la 
tranchee, puis a commence a assembler un embout metallique qui faisait office de 
support pour la bouteille. 

II a raccorde le tube de I 'intraveineuse a la bouteille, et a fixe le catheter au bout de 
celle-ci. Abou 'Abdillah a decouvert son bras afin que le docteur puisse y inserer ce 
catheter. 

A cet instant, juste avant l'insertion du catheter, nous avons entendu le bruit d'un avion 
survolant a basse altitude, suivi de deflagrations et d'explosions tout autour de nous. La 
tension etait palpable. Nous sommes sortis de la tranchee afin de constater les degats, 
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mais Al hamdulliLlah, les bombes n'avaient frappe que les sommets des collines, et les 
rochers environnants ; neanmoins nous etions entoures par d'epais nuages de fumee et 
de poussiere. Nous avons regagne la tranchee et Abou 'Abdillah est retourne s'asseoir a 
sa place. Quelques roches etaient tombees dans la tranchee et le support de la bouteille 
de glucose etait tombe. 

Quelques minutes se sont ecoulees dans le silence. Parfois les avions s'approchaient tout 
pres, mais par la suite nous pouvions entendre les explosions a une certaine distance, 
nous savions alors qu x ils s'etaient eloignes. Apres un certain temps, nous avons senti 
que la situation s'etait quelque peu calmee (aux termes du combat mais bien 
evidemment les bombardements continuaient). A ce moment la, le docteur a regagne sa 
place et a tente une nouvelle fois d'assembler le support de la bouteille de glucose. II a 
fixe la bouteille a son emplacement dans son support et a commence a allonger le tuyau 
de l'intraveineuse qui, a present, etait emmele. 

II s'est muni d'un nouveau catheter, par precaution en cas d'une eventuelle 
contamination du precedent lors de son contact avec le sol pendant sa chute. 

Puis il a dit en parlant fort « BismiLlahi ar-Rahmani a r- Rahim ». 

Abou 'Abdillah a tendu son bras en retroussant ses manches. 

Au moment meme ou le medecin s'appretait a inserer le catheter dans le bras de Abou 
'Abdillah, nous avons de nouveau entendu un bruit effrayant qui etait tel que nous nous 
sommes protege le visage alors que nous etions dans la tranchee. Nous avons ensuite 
entendu toute une serie d'explosions deracinant meme des roches autour de nous. Une 
partie des roches s'est detachee ainsi que des poutres qui encerclaient la tranchee qui 
elle-meme, etait emplie de fumee et de poussiere suite aux explosions. Nous avons 
releve la tete, et tout a coup, d'autres explosions plus intenses et violentes se sont 
produites nous obligeant a plonger au sol pour nous abriter ; cette fois les bombes 
etaient presque tombees au seuil de la tranchee. 

Nous nous sommes imagines que les montagnes autour de nous, avaient ete deracinees, 
et cette idee nous rendait incapables de relever la tete. 

Nous sommes restes ainsi quelques instants jusqu'a ce que nous entendions les avions 
s'eloigner. Lorsque les explosions ont cessees en intensite, nous nous sommes leves en 
observant autour de nous, realisant difficilement que nous etions encore en vie. Nous 
sommes restes silencieux quelques minutes, apres quoi certains freres sont sortis 
examiner nos pertes eventuelles. Nous avons commence a prendre contact avec les 
autres emplacements des freres afin de nous renseigner sur les degats causes par cette 
attaque, mais il n'y avait rien eu qui valait la peine que I on s'attarde dessus. Quelques 
minutes se sont ecoulees. Le medecin a repris sa place. 

Abou 'Abdillah a contacte les autres freres par radio afin de s'assurer qu'ils etaient bien 
en securite et que le calme etait revenu. La bouteille avait ete de nouveau propulsee au 
sol par les explosions, son support dans un coin de la tranchee, quant au tube de 
l'intraveineuse il gisait dans un autre coin, en un seul morceau. 

Le docteur s'est leve calmement, essayant de sourire, puis il a dit : « Rejouissez-vous, 
tout va bien » 

Abou 'Abdillah etait allonge a sa place, incapable de faire le moindre mouvement. II 
souriait au docteur qui est alors parti chercher le support et recuperer la bouteille tombee 
a terre. A cet instant, par coincidence, nous avons tous jete un regard vers la bouteille 
dans l'idee qu'il s y trouvait une sorte de sorcellerie ; quelque chose d 'etrange qui avait 
un lien avec le fait que nous avions ete bombardes par les avions. Par coincidence 
encore, nous avons tous dit en meme temps : « N'y a t'il pas d'autres bouteilles ? 
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»Le docteur a rit puis a dit : « Si, il y a d'autres bouteilles. Mais pourquoi changer 
celle ci ? » 

Nous avons jete un coup d'oeil les uns vers les autres, dans les yeux, ou nous avons pu y 
lire que nous pensions tous a la meme chose. Le docteur, l'a percu et a retorque de 
maniere seche : « Ne prenez pas cela comme un mauvais presage satanique, 
c'est une simple coincidence. »Par consequent, nous pouvions dire qu'il avait songe a 
la meme chose que nous ! Nous n'avons pas compris ce qu'il sous entendait exactement, 
mais un des freres a pris la parole courageusement : « O, mes freres, detruisez cette 
bouteille ! Systematiquement depuis ce matin, il se passe la meme chose- des 
que nous l'assemblons et la fixons a sa place- ils attaquent ! Cela fait la 
cinquieme fois que cela se produit maintenant ! 

Le docteur, d'un ton assure, a repondu : 

« Crains Allah, 6 Cheikh ! Crois-tu a ses inepties ? Quel est le rapport entre une 
simple bouteille de glucose telle que celle ci, et des avions ? » 

Le docteur s'est leve et a tente une nouvelle fois de mettre en place le support .11 a fixe 
la bouteille sur son emplacement en y raccordant le tube de I intraveineuse. 

II a ouvert son etui, et en a sorti un catheter neuf afin de remplacer l'autre contamine 
par les saletes, puis l'a accroche a I intraveineuse. Oussama Ibn Ladm a soumis son bras 
et a repete de maniere calme : « O, hommes, ne redites plus de telles aberrations, 
c'est une coincidence. » 

Le medecin, dit alors d'un ton assure et resolu, « II ne s'agit la que de coincidences, 
et tout n'est que par la volonte d'Allah » 

Puis il a commence a fixer le support solidement au sol, s'est assis sur la paillasse 
d'Oussama Ibn Ladin,et a dit- mais cette fois d un ton fort et determine comme pour 
nous faire taire- : « BismiLlahi ar-Rahmani a r- Rahim ! ».A cet instant precis, juste 
avant d inserer le catheter, nous avons de nouveau senti comme un eboulement sous 
nos pieds, un effondrement .De puissantes explosions, de la fumee, des mauvaises 
odeurs de poudre, et des pierres qui volaient dans tous les sens ! Le plafond d'une aile de 
la tranchee s'est effondre, nous avons tous par reflexe plonge face contre sol et nous 
avons recite du QurAn. 

Les explosions se poursuivaient avec acharnement tout autour de nous, d'une facon sans 
precedent. Un des Mujahidin, a dit vers I 'exterieur, « ce sont des amas de bombes ! 
»Nous avonspressenti qu x il etait impossible de sortir en vie de ses terribles explosions 
qui nous encerclaient. Elles ont continuees quelques minutes, quelques minutes qui ont 
semblees etre une eternite. Les bombardements se sont finalement apaises, le bruit des 
avions s'est estompe comme s'ils s'eloignaient, mais nous sommes restes tasses au fond 
de la tranchee, dans la meme posture. C'est seulement lorsque I 'un des Mujahidin est 
venu dire « Ils attaquent avec des gaz toxiques ! »que nous nous sommes leves -et 
nous pouvions effectivement vraiment sentir que quelque chose avait impregne l'air-nous 
avons donc protege nos visages a l'aide de masques a gaz. Quelques minutes se sont 
ecoulees, et Oussama Ibn Ladm etait allonge sur le dos, toujours souffrant. 

Le docteur a commence, une fois de plus a fixer la bouteille sur son support et l'a 
raccorde au tuyau. Nous etions tous en train d'observer cette bouteille comme si c'etait 
une entite vivante qui possedait je ne sais quel secret. 

Quand le docteur a extrait un autre catheter de son etui et l'a attache au tuyau de I 
intraveineuse, quand Oussama Ibn Ladin etendu sur le sol a presente une nouvelle fois 
son bras decouvert, calmement attendant l'insertion du catheter dans ses veines ; nous 
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nous sommes- tous ceux de la tranchee- retrouves a hurler a I unisson sans le vouloir : 
« Balance cette bouteille dehors ! Ne la touche pas ! » 

Et soudainement nous avons tous eclate de rire. 

Abou 'Abdillah nous a alors dit : « Ne voyez pas cela comme un mauvais presage, 
mes freres, les mauvais presages sont interdits en Islam. » 

Malgre tout, nous avons tous crie a nouveau : »Nous devons jeter cette bouteille ! 
Les avions viennent des que l'on s 'en approche ; jettes la a l'exterieur de la 
tranchee ! »Un nouveau fou rire nous a envahit et lorsque le docteur a, pour la enieme 
fois, tente de fixer la bouteille sur son support, Abou Zoubayr Al-Madani [1] 
(rahimahouLLah) s'est dresse en riant. II a pris la bouteille et I 'a tenu par le bout des 
doigts comme s'il tenait le detonateur d'une bombe. Nous avons encore ri, et il a jete la 
bouteille en dehors de la tranchee sans dire un traitre mot. 

Le docteur s'est leve de sa place s'appretant a nous abandonner a nos rires, avec Abou 
'Abdillah toujours allonge dans la meme position, souriant. 

Je n'ai pas trouve de meilleur recit que celui-ci pour entamer l'histoire de la Taniere aux 
Lions des Ansars, qui est particulierement touchant de par la douceur, l'humanisme et la 
fraternite qui lient les Freres d'Armes combattant au Jihad avec conviction, amour et foi 
aux cotes d'Abou 'Abdillah Oussama Ibn Ladin. 



[l]Abou Zoubayr Al Madani de Al-Madinah AI-Munawarrah, tombe en martyr 
dans la bataille contre les forces Serbes a l'aeroport de Sarajevo en Bosnie en 
Octobre 1992. 

[Impressions d'un Journaliste Arabe en Afghanistan par Issan Diraz de 
«L'Impressionnante Montagne »] 

Dans l'exemple de la determination du Cheikh [hafidhahouLLah], se trouve une 
lecon pour chacun: en depit de sa maladie, il a toujours combattu contre les 
Russes dans la celebre bataille de la Taniere des Lions"... 

(RafidaynCenter Publications) 
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